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Education Department 


നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 


- (2) 


( 1) 


നമ്പർ റ്റി. എക്സ് .3- 8705/ 09. 

2009 ഒക്ടോബർ 27 . 
നമ്പർ റ്റി . എക്സ് . 3- 8705 / 09 . 

2009 ഒക്ടോബർ 27. 

സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ 1999 ഏപ്രിൽ 
- സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ 2002 നവം ബർ മാസത്തിൽ നടത്തിയ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമാ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പരീക്ഷയിൽ കോഴിക്കോട് കേരള സർക്കാർ പോളിടെക്നിക്കിൽ 
ഡിപ്ലോമാ പരീക്ഷ യിൽ എറണാകുളം വനിതാ പോളി നിന്നും 5550 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസായ ശ്രീമാൻ 
ടെക്നിക്കിൽ നിന്നും 994526 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസായ 

- ജയകുമാർ, കെ . എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
ശ്രീമതി മിൻസിയ , എം. എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ സർട്ടിഫി 

നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു . ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
ക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർട്ടി 

കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, 
ഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടു ണ്ടെ ങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ 

തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചു തരുവാൻ 
കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം-40 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചു 

താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 
തരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 
പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 

-- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യത്തീയതി മുതൽ ഒരു 

പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യത്തീയതി മുതൽ 
മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം 

ഒരു മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 

രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


23rd MARCH 2010 ] 


EDUCATION DEPARTMENT 


( 3 ) 


നമ്പർ റ്റി . എക്സസ്. 2 -10847 / 09 (i). 


2010 മാർച്ച് 9. 


- നമ്പർ റ്റി . എക്സ് 


. 3 - 1231/ 10. 


2010 ഫെബ്രുവരി 22. 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺ കോ ളർ 1999 ജൂൺ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്പരീക്ഷയിൽ 
ഫുഡ് ക്രാഫ്ററ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, കോട്ടയത്തുനിന്നും 5251 
രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസായ ശ്രീമാൻ 
സിജുമോൻ ജോർജ് എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, 
തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ 
താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ 1996 നവം ബർ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ ഡിപ്ലോമാ പരീക്ഷയിൽ കോഴിക്കോട് 
കേരള സർക്കാർ പോളിടെക്നിക്കിൽ നിന്നും 51059 രജിസ്ററർ 
നമ്പർ പ്രകാരം പാസായ ശ്രീമതി ഷംന , കെ . പി . എന്ന 
ആൾക്ക് നൽകിയ ഡിപ്ലോമാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു 

പോ യി രി ക്കു ന്നു . ആർക്കെ ങ്കിലും ഈ സർട്ടി ഫിക്കറ്റ് 
കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, 
തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ 
താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 


- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പര സ്യത്തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പര സ്യത്തീയതി മുതൽ 
ഒരു മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ 
രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


നമ്പർ റ്റി . എക്സസ്. 2 - 10847/ 09 ( ii ). 


2010 മാർച്ച് 9. 


നമ്പർ റ്റി. എക്സ് 


. 3- 1233 /10 . 


2010 ഫെബ്രുവരി 22. 


-- സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺ ട്രോ ളർ 2004 ജൂൺ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരീക്ഷയിൽ 
ഫുഡ് ക്രാഫ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തൃശ്ശൂർ നിന്നും 50127 രജിസ്റ്റർ 
നമ്പർ പ്രകാരം പാസായ ശ്രീമാൻ സഹജൻ, പി. വി . എന്ന 
ആൾക്ക് നൽകിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു . 
ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ , തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ 1984 നവം ബർ 
- മാസത്തിൽ നടത്തിയ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമാ 
പരീക്ഷയിൽ വലപ്പാട് ശ്രീരാമ പോളിടെക്നിക്കിൽ നിന്നും 4641 
രജിസ്ററർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസായ ശ്രീമാൻ ബഷീർ, പി . എ . 
എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ ഡിപ്ലോമാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു 

പോ യി രി ക്കു ന്നു . ആർക്കെ ങ്കിലും ഈ സർട്ടി ഫിക്കറ്റ് 
കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, 
തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ 
താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 


- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പര സ്യത്തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പര സ്യത്തീയതി മുതൽ 
ഒരു മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ 
രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ വിഭാഗം, 
തിരുവനന്തപുരം. 


- ( ഒപ്പ്) 
ജോയിന്റ് കൺട്രോളർ. 


നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 


( 1) 


നമ്പർ റ്റി . എക്സ് 


. 3 - 1092/ 10 . 


2010 ഫെബ്രുവരി 23. 


നമ്പർ റ്റി . എക്സ് 


. 3 / 1209/ 10 . 


2010 ഫെബ്രുവരി 22 . 


- സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ 2007 നവംബർ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ ഡിപ്ലോമാ പരീക്ഷയിൽ മീനങ്ങാടി 
സർക്കാർ പോളിടെക്നിക്കിൽ നിന്നും 84010982 രജിസ്റർ 
നമ്പർ പ്രകാരം പാസായ ശ്രീമാൻ ഹംസ, കെ . ഐ . എന്ന 
ആൾക്ക് നൽകിയ ഡിപ്ലോമാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു 
പോ യി രി ക്കു ന്നു . ആർക്കെ ങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, 
തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ 
താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 

പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യത്തീയതി മുതൽ 
ഒരു മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ 
രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺ ട്രോളർ 1996 ഏപ്രിൽ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമാ 
പരീക്ഷയിൽ ആലപ്പുഴ കാർമൽ പോളിടെക്നിക്കിൽ നിന്നും 
11694 രജി സ് റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസായ ശ്രീമാൻ 
ഫിലിപ്പ് റ്റി . ജോസഫ് എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ ഡിപ്ലോമാ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ഈ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ 
കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചു 
തരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 


പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യത്തീയതി മുതൽ 
ഒരു മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ 
രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


23rd MARCH 2010 ] 
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നമ്പർ റ്റി . എക്സ് 
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2010 ഫെബ്രുവരി 22. 


പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യത്തീയതി മുതൽ 
ഒരു മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ 
രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


നമ്പർ റ്റി. എക്സസ്. 4- 1776 / 10 . - 


2010 മാർച്ച് 8. 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺ ട്രോ ളർ 2002 ഏപ്രിൽ 
മാസ ത്തിൽ നടത്തിയ മെക്കാ നിക്കൽ എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് 
ഡിപ്ലോമാ പരീക്ഷ യിൽ തിരൂർ എസ്. എസ്. എം . 
പോളിടെക്നിക്കിൽ നിന്നും 991936 രജിസ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം 
പാസ്സായ ശ്രീമാൻ സിറാജ് മോൻ, എ . എച്ച്. എന്ന ആൾക്ക് 
നൽകിയ ഡിപ്ലോമാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. 
ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 


- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യത്തീയതി മുതൽ 
ഒരു മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ 
രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ 2004 നവം ബർ 
മാസത്തിൽ നട ത്തിയ മെക്കാ നിക്കൽ എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് 
ഡിപ്ലോമാ പരീക്ഷയിൽ കളമശ്ശേരി സർക്കാർ പോളിടെക്നിക്കിൽ 
നിന്നും 81020370 രജി സ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസ്സായ 

ശ്രീമാൻ ഡിഗേഷ് ശശ്ശീ ധ രൻ എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ 
- ഡിപ്ലോമാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോ യി രിക്കു ന്നു . 
ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 


- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
നമ്പർ റ്റി. എക്സ് . 4-520/ 10 . 

2010 ഫെബ്രുവരി 24. പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പര സ്യത്തീയതി മുതൽ 

ഒരു മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ 
- സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺ കോ ളർ 1994 ഏ പിൽ 
മാസ ത്തിൽ നട ത്തിയ മെക്കാ നിക്കൽ എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് 

രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 
ഡിപ്ലോമാ പരീക്ഷയിൽ ആലപ്പുഴ കാർമൽ പോളിടെക്നിക്കിൽ 
നിന്നും 14559 രജി സ് റ റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസ്സായ 

( 9) 
ശ്രീമതി സെൽ വി , എ . ജെ . എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ 
ഡിപ്ലോമാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോ യി രിക്കു ന്നു . -- നമ്പർ റ്റി. എക്സ് . 11- 2019 / 10 / ജെ . സി. റ്റി . ഇ . 2010 മാർച്ച് 15 . 
ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന 

- സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ 2001 നവം ബർ 
വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 

മാസത്തിൽ നടത്തിയ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമാ 

പരീക്ഷയിൽ വെണ്ണിക്കുളം സർക്കാർ പോളിടെക്നിക്കിൽ നിന്നും 
പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 

985797 രജി സ് റ റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസ്സായ 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പര സ്യത്തീയതി മുതൽ 

ശ്രീമാൻ പ്രശാന്ത്, പി . എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ ഡിപ്ലോമാ 
ഒരു മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ 
രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ഈ 

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ 
( 7) 

കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചു 
നമ്പർ റ്റി. എക്സ് . 4 -1555 / 10 . 

2010 ഫെബ്രുവരി 25. 

തരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺ ട്രോ ളർ 2000 ഏപ്രിൽ 

പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമാ പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യത്തീയതി മുതൽ 
പരീക്ഷയിൽ തിരൂർ എസ്. എസ്. എം . പോളിടെക്നിക്കിൽ - ഒരു മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ 
നിന്നും 972814 രജിസ്ററർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസ്സായ ശ്രീമാൻ രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 
അരുൺ, കെ . വൈ . എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ ഡിപ്ലോമാ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു . ആർക്കെങ്കിലും ഈ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ 

( ഒപ്പ്) 
കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം-40 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചു 

- സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ വിഭാഗം, 

സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ 
തരുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു . 

തിരുവനന്തപുരം. 

കൺട്രോളർ. 


